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Description: Tube Handle Part Number: B67-43001-129 
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Drawing Actual Method of 
Tolerance Accept | Reject á Comments 
| 50 | «000 | J | | | | | | 
| 25 | «000 | J | ]| | | |] | 


*0.005/-0.001 
0.06 x 45* */-0.030/4/-0.5* 
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